TOP 07 LỶ DO BẠN NÊN MUA 
BIẾN TẦN MITSHƯBISHI TẠI HOÀNG PHONG 


1. 7 lý do bạn nên mua Biến tần Mitsubishi tại Hoàng Phong: 

• Giá cả tốt nhất thị trường. 

• Miễn phí vận chuyến đến 63 tỉnh thả nh . 

• Hoàn lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng nếu thiết bị không phải chính hãng. 

• Hàng có sẵn tại kho nhiều đáp ứng nhu cầu ngay và luôn. 

• Có chế độ bảo hành 1 đổi 1 đảm bảo. 

• Hồ trợ kỹ thuật miễn phí chuyên nghiệp. 

• Là kho hàng của nhiều đại lý bán lẻ trên toàn quốc. 

* Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng phổ biến và đang được ưa 
chuộng tại thị trường Việt Nam: 

- Omron: Cảm biến, Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ lập trình PLC, HMI, Biến 
tần,... 

- Mitsubishi: CB, MCB, MCCB, Contactor, Relay nhiệt, Biến tần, Servo, PLC, 
HMI,... 

- Festo: Xylanh, Van điện từ,... 

- Hager: MCB, Công tắc thời gian, Cảm biến chuyển động, Công tắc, Ô cắm,... 

Thêm vào đó, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị của các hãng khác như: 

Schneider, Allen-Bradley, ABB, Fuji, Idec, Siemens, Keyence, Panasonic, LS, 
Autonics, Hanyoung, Yaskawa, SMC, Parker, Airtac, STNC, Mac,... và các sản 
phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng. 



2. Giới thiệu Biến tần Mitshubishi FR-A820-0.4K-1: 

- Công suất: 0.4 kw 

- Dải công suất cho các tải: SLD - 0.75 kw ; LD - 0.75 kw ; ND - 0.4 kw ; HD - 

0.2 kw 

- Nguồn cấp: 3 Pha 200 ~ 240 V 50 Hz/60 Hz 

- Công suất định mức: 1.1 kVA 

- Điện áp định mức: 3.9A 

- Điện áp ra: 3 pha 200 to 240 V 

- Tiêu chuẩn bảo vệ: Enclose type(IP20) 

- Hệ thống tự động làm mát 

- Khả năng chịu quá tải: 

+ Tải SLD: 110% 60 s, 120% 3s với nhiệt độ không khí xung quanh 40 ° c 
+ Tải LD: 120% 60 s, 150% 3s với nhiệt độ không khí xung quanh 50 ° c 
+ Tải ND: 150% 60 s, 200% 3s với nhiệt độ không khí xung quanh 50 0 c 
+ Tải HD: 200% 60 s, 250% 3s với nhiệt độ không khí xung quanh 50 0 c 


Nguôn: https://hoangphong.vn/bien-tan-mitshubishi-fr-a820-0-4k-l/ 



